Provecto 


Posgrado y educación continua 


Reflexiona sobre tu propio nivel de motivación para emprender un 
proyecto tan exigente que puede abrirte muchas puertas tanto a nivel 
personal como profesional 


10 razones para estudiar un Doctorado 


Estudiar un doctorado es una experiencia que puede cambiar tu vida 
profesional y que te permite seguir trazando metas y objetivos en tu 
vida profesional y académica. 


Conoce cuáles son las razones y ventajas de estudiar un doctorado: 


1. Acceso a puestos con mejor salario 


Un doctorado abre tus posibilidades de acceder a empleos mejor 
remunerados. Cuando tu currículum es abultado, más amplias son las 
opciones, especialmente, si el ámbito de la docencia es tu vocación. 


La experiencia laboral en combinación con los conocimientos 
especializados son siempre el equipo perfecto para poder seguir 
escalando hacia un mejor puesto y por consecuencia, hacia un mejor 
salario. 


2. Desempeño como académico o áreas 
de investigación 


Con un doctorado, podrás dictar cátedras universitarias o realizar 
tareas de investigación como experto en la materia ¿Te interesan estas 
ramas de especialización? Entonces, con un doctorado abrirás puertas 
en una u otra dirección. 


Puedes desarrollar competencias docentes o hacer investigaciones 
concienzudas, recurriendo a fuentes especializadas. 


3. Desarrolla tus habilidades personales 


Un doctorado te permitirá potenciar habilidades tan importantes como 
la constancia, la paciencia, el espíritu de superación, la motivación 
interna. 


Durante una tesis doctoral, vivirás momentos de duda, dificultad o 
incertidumbre. Sin embargo, si te superpones a todo eso, descubrirás 
un potencial muy valioso, que puedes aplicar a cualquier escenario en 
tu vida. 
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4. Convierte el doctorado en un trabajo 


Al comenzar con tu tesis de investigación, podrás optar a becas 
destinadas a doctorandos, las cuales financian proyectos interesantes. 
Es importante que estés muy atento a las distintas convocatorias, a fin 
de presentar los documentos a tiempo. En ese caso, infórmate sobre la 
cuantía de la beca, condiciones para pedirla o tiempo de duración. 


5. Contactos de trabajo en el entorno 
universitario 


La universidad formará parte de tu vida si realizas un doctorado. Tu 
periodo estudiantil te ofrecerá la oportunidad de seguir aprendiendo, 
pero también de establecer lazos colaborativos. 


Tu director de tesis puede ser un gran mentor para ti; alguien que te 
asesore a partir de su experiencia con sus consejos e ideas y que puedes 
aplicar exitosamente para seguir mejorando en tu trabajo. 


6. Diferenciación respecto de otros 
profesionales del sector 


Muchos estudiantes realizan la licenciatura, sin embargo, es menos 
numeroso el grupo que continúa con la tesis doctoral. Una tesis 
doctoral es un proyecto que requiere de mucho esfuerzo; no obstante, 
la obtención de un título que te abre tantas puertas será la mejor 
recompensa. 


7. Ponencias en congresos y 
publicación de artículos en revistas 
especializadas 


Durante el tiempo de duración de tu tesis doctoral puedes aprovechar 
para incursionar en algo que tal vez no habías considerado: la 
oportunidad de realizar publicaciones en donde compartas los 
conocimientos que has obtenido a través de tu experiencia laboral y el 
desarrollo de tu trabajo de investigación. 


8. Ser una voz autorizada en la materia 


Puedes estudiar en profundidad un tema que te encanta, hasta 
convertirte en un experto y una voz autorizada. Es muy posible que 
como especialista en la materia tengas oportunidad de: 
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Impartir conferencias sobre esa temática. 


Escribir una columna en un periódico, si tu tema de especialización es 


de interés actual. 


9. Pasantias en universidades 
extranjeras 


Tienes la oportunidad de realizar breves estancias en universidades 
extranjeras si tu tema de investigación así lo requiere. Viajar te 
permitirá enriquecer tus conocimientos en el tema que estudias 
mientras conoces otra cultura. 


10. Conciliación de estudios y trabajo 


Estudiar y trabajar al mismo tiempo es posible, aunque en ese caso 
tendrás que desarrollar tu investigación a un ritmo más pausado. 


Proyecto 


PRESENTACIÓN DE EDUCACIÓN 
MÉDICA CONTINUADA. 


Reflexiona sobre tu propio nivel de motivación para 


emprender un proyecto tan exigente que puede abrirte 


muchas puertas tanto a nivel personal como 
profesional 
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CERTIFICADO CONTINUO DE EDUCA CIÓN 
MÉDICA 


Medscape 


certifica que 
UROLOGO Dr.Cs.MAURICIO MARTI-BRENES, DOCTOR CIENCIAS MÉDICAS 
13700 


ha participado en el material duradero titulado 
NSCLC localmente avanzado: Implementación de la 
innovación 
4 de agosto de 2018 
y recibe 0,50 AMA PRA Categoría 1 Credit (s) M, 
Medscape, LLC designa este material resistente para un máximo 
de 0,50 AMA PRA Categoría 1 Credit (s) 'M, Los médicos deben 
reclamar solo el crédito acorde con el grado de participación en la 
actividad. 


A 
JOINTLY ACCREDITED PROVIDER” 
INTERPROFESSIONAL CONTINUING EDUCATION 


En apoyo de la mejora de la atención al paciente, Medscape, LLC está 
acreditada conjuntamente por el Consejo de Acreditación para 
Educación Médica Continua (ACCMEB), el Consejo de Acreditación para 
la Educación Farmacéutica (ACPE) y el Centro de Acreditación de 
Enfermeras Estadounidenses (ANCC) para proporcionar educación 
continua para el equipo de salud 
Para obtener información sobre la aplicabilidad y la aceptación del 
crédito de educación continua para esta actividad, consulte a su junta 
profesional de licencias. 


/ | VA y , A 
K au! ur 


Kathy Geissel 
Vicepresidente de Operaciones Editoriales 
Número de Certificado: 69256919 Medscape, LLC 
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CERTIFICATE 


School of Medicine, Johns Hopkins University 
certifies that the Dr.Cs. MAURICIO MARTI-Brenes, Urologist, 


Doctor of Medical Sciences. 


Itis accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical 
Education to provide continuing medical education for physicians. 
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CONTINUING MEDICAL EDUCATION 
CERTIFICATE 


Medscape 
certifies that 


UROLOGO Dr.Cs.MAURICIO MARTI-BRENES, DOCTOR CIENCIAS MÉDICAS 
13700 


has participated in the enduring material titled 
Locally Advanced NSCLC: Implementing Innovation 
August 4, 2018 
and is awarded 0.50 AMA PRA Category 1 Credit(s)J'M. 
Medscape, LLC designates this enduring material for a maximum 
01 0.50 AMA PRA Category 1 Credit(s)'M. Physicians should claim only 
the credit commensurate with the extent of their participation in the 
activity. 


JOINTLY ACCREDITED PROVIDER” 
INTERPROFESSIONAL CONTINUING EDUCATION 


In support of improving patient care, Medscape, LLC is jo1ntly 
accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical 
Education (ACCMEB), the Accreditation Council for Pharmacy 
Education (ACPE), and the American Nurses Credentialing Center 
(ANCOC), to provide continuing education for the healthcare team. 
For information on applicability and acceptance of continuing education 
credit for this activity, please consult your professional licensing board. 


/ ' MN J ' f 
K dll. lus 


Kathy Geissel 
Vice President, Editorial Operations 
Certificate Number: 69256919 Medscape, LLC 
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CERTIFICADO CONTINUO DE EDUCA CIÓN 
MÉDICA 


Medscape 


certifica que 
UROLOGO Dr.Cs.MAURICIO MARTI-BRENES, DOCTOR CIENCIAS MÉDICAS 


ha participado en el material duradero titulado 
Cuando un colega que envejece parece estar 


incapacitado 
7 de julio de 2015 
y recibe 0,50 AMA PRA Categoría 1 Credit (s) M, 
Medscape, LLC designa este material resistente para un máximo 
de 0,50 AMA PRA Categoría 1 Credit (s) *'M. Los médicos deben 
reclamar solo el crédito acorde con el grado de participación en la 
actividad. 
Los casos y comentarios fueron desarrollados por el American College 
of Physicians. 
Para obtener información sobre la aplicabilidad y la aceptación del 
crédito de educación continua para esta actividad, consulte a su junta 
profesional de licencias. 


Eo fi 


Cyndi Grimes 
Directora de Educación Médica Continua 
Número de Certificado: 68939093 Medscape, LLC 
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Certificate of Attendance 


BV 


European Board of Urolo 


The European Association of Urology declares that: 


The EAU is accredited by the European 
Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (EACCME) to provide 
the following CME activity for medical 
specialists. 

The EACCME is an institution of the 
European Union of Medical Specialists 


Mauricio Ma rtl Brenes secar d 


stricture management is designated fo 
a maximum of 1.0 European external 
CME credits. 


Each medical specialist should claim 
only those hours of credit that he/she 
actually spent in ihe educational activity. 


participated in the UROwebinar: Bulbar urethral stricture cio 


a full-day event. 


- 3 EACCME credits are recognised by the 
a A a a a A Fl A | A a American Medical Association towards 
) ) the Physician's Recognition Award 
(PRA). 
Live educational activities, occurring 
outside of Canada, recognized by the 
UEMS-EACCME for ECMEC credits are 
deemed to be Accredited Group Learning 
Activities (Section 1) as defined by the 
Maintenance of Certification Program qf 
The Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada. 


EUR ACME 


PO Box 30016 
6803 AA Arnhem 
The Netherlands 


T +31 (0) 26 389 0680 
F +31 (0) 26 389 0674 


13 April 2021 eauQuroweb.org 


www.uroweb.org 


Prof. J. Chairman ESU European 


Association2 
of Urology 


Certificate of Attendance 


The European Association of Urology declares that: Sd ”L. 


The EAU is accredited by the European 
Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (EACCME) to provide 
the following CME activity for medical 
specialists. 

The EACCME is an institution of the 
European Union of Medical Specialists 


Mauricio Marti Brenes a 


s deformity- grafting vs corporoplasty |s 
designated for a maximum of 1.0 
European external CME credits. 


Each medical specialist should claim 
only those hours of credit that he/she 
actually spent in ihe educational activity. 


participated in the UROWebinar: The complex Peyronle” s A! 


a full-day event. 


n 
= : EACCME credits are recognised by the 
etormitv- arattna vs corvporoblas arc nine Aran Mo Aca ola 
) ) the Physician's Recognition Award 
(PRA). 
Live educational activities, occurring 
outside of Canada, recognized by the 
UEMS-EACCME for ECMEC credits are 
deemed to be Accredited Group Learning 
Activities (Section 1) as defined by the 
Maintenance of Certification Program qf 
The Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada. 


EUR ACME 


PO Box 30016 
6803 AA Arnhem 
The Netherlands 


T +31 (0) 26 389 0680 
F +31 (0) 26 389 0674 


18 March 2021 eau(Quroweb.org 


www.uroweb.org 


Prof. J. Chairman ESU European 


Association3 
of Urology 


Certificate of Attendance 


 EBU 


European Board of Urolo 


The European Association of Urology declares that: 


The EAU is accredited by the European 
Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (EACCME) to provide 
the following CME activity for medical 
specialists. 

The EACCME is an institution of the 
European Union of Medical Specialists 


Mauricio Marti Brenes a 


and diversion: An update is designated 
for a maximum of 1.0 European external 
CME credits. 


Each medical specialist should claim 
only those hours of credit that he/she 
actually spent in ihe educational activity. 


participated in the UROwebinar: Robotic cystectomy and cito 


a full-day event. 


: ¡ n : EACCME credits are recognised by the 
IVO PS | O N N U a a a 10 N | N a American Medical Association towards 
- ) ) the Physician's Recognition Award 

(PRA). 
Live educational activities, occurring 
outside of Canada, recognized by the 
UEMS-EACCME for ECMEC credits are 
deemed to be Accredited Group Learning 
Activities (Section 1) as defined by the 
Maintenance of Certification Program qf 
The Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada. 


EUR ACME 


PO Box 30016 
6803 AA Arnhem 
The Netherlands 


T +31 (0) 26 389 0680 
F +31 (0) 26 389 0674 


25 March 2021 eau(Quroweb.org 


www.uroweb.org 


Prof. J. Chairman ESU European 


Association! 
of Urology 


Certificate of Attendance 


BV 


European Board of Urolo 


The European Association of Urology declares that: 


The EAU is accredited by the European 
Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (EACCME) to provide 
the following CME activity for medical 
specialists. 

The EACCME is an institution of the 
European Union of Medical Specialists 


Mauricio Marti Brenes A 


infertility? is designated for a maximu 
of 1.0 European external CME credits. 


Each medical specialist should claim 
only those hours of credit that he/she 
actually spent in ihe educational activity. 


The EACCME credit system is based on 


participated in the UROwebinar: What's new in male AS 
infertility?, 29 April 2021, Online pa 


Live educational activities, occurring 
outside of Canada, recognized by the 
UEMS-EACCME for ECMEC credits are 
deemed to be Accredited Group Learning 
Activities (Section 1) as defined by the 
Maintenance of Certification Program qf 
The Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada. 


EU*k ACME 


PO Box 30016 
6803 AA Arnhem 
The Netherlands 


T +31 (0) 26 389 0680 
F +31 (0) 26 389 0674 


29 April 2021 eauQuroweb.org 


www.uroweb.org 


Prof. J. Chairman ESU European 


Association5 
of Urology 


Certificate of Attendance 


BV 


European Board of Urolo 


The European Association of Urology declares that: 


The EAU is accredited by the European 
Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (EACCME) to provide 
the following CME activity for medical 
specialists. 

The EACCME is an institution of the 
European Union of Medical Specialists 


Mauricio Marti Brenes A 


Questions you are scared to ask is 
designated for a maximum of 1.0 
European external CME credits. 


Each medical specialist should claim 
only those hours of credit that he/she 
actually spent in ihe educational activity. 


participated in the UROwebinar: Peno-scrotology —- Questions — 3x3 


a full-day event. 


. EACCME credits are recognised by the 
O U a pre S GC a pre O as a A | A Q American Medical Association towards 
) ) the Physician's Recognition Award 
(PRA). 
Live educational activities, occurring 
outside of Canada, recognized by the 
UEMS-EACCME for ECMEC credits are 
deemed to be Accredited Group Learning 
Activities (Section 1) as defined by the 
Maintenance of Certification Program qf 
The Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada. 


EUR ACME 


PO Box 30016 
6803 AA Arnhem 
The Netherlands 


T +31 (0) 26 389 0680 
F +31 (0) 26 389 0674 


MI  u0uroeetos 
European 
Associations 
of Urology 


Certificate of Attendance 


 EBU 


European Board of Urolo 


The European Association of Urology declares that: 


The EAU is accredited by the European 
Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (EACCME) to provide 
the following CME activity for medical 
specialists. 

The EACCME is an institution of the 
European Union of Medical Specialists 


| Bl y 
(UEMS), www.uems.net. 
The UROmotion: Penile cancer 
reconstruction is designated for a 


maximum of 1.0 European external CME 
credits. 


Each medical specialist should claim 
only those hours of credit that he/she 
actually spent in ihe educational activity. 


participated in the UROmotion: Penile cancer reconstruction, acia 


a full-day event. 


- EACCME credits are recognised by the 
a f U a f n | n > American Medical Association towards 
) the Physician's Recognition Award 
(PRA). 


Live educational activities, occurring 
outside of Canada, recognized by the 
UEMS-EACCME for ECMEC credits are 
deemed to be Accredited Group Learning 
Activities (Section 1) as defined by the 
Maintenance of Certification Program qf 
The Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada. 


EUR ACME 


PO Box 30016 
6803 AA Arnhem 
The Netherlands 


T +31 (0) 26 389 0680 
F +31 (0) 26 389 0674 


25 February 2021 *uQuoebos 


www.uroweb.org 


Prof. J. Chairman ESU European 


Association7 
of Urology 


Researcher Academy 


Certificate of Completion 


This certifies that 


MAURICIO MARTÍ BRENES 


has successfully completed the following module 


What is open science? 


on Friday 04 January, 2019 
Presented by Stephane Berghmans, Federica Rosetta 


Acme CLA, PEGA 


Suzanne BeDell Philippe Terheggen 
Managing Director, Education Managing Directo: 
Reference € Continuity Books Science, Tec! nology £z Medical Journals 
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Mercal Ir A 


Certifica que: 


Mauricio Marl Brenes 


Ha participado en el programa de formación online 


DESAFIOS EN HIPERPLASIA 
BENIGNA DE PRÓSTATA 


de American Urological Association 


2) de noviembre de 2017 al 31 de mayo de 2018 
N. Exp. CCEMCO9/02791-MD 


19 de mayo 2018 


ROVI | Theo Kastanos La actividad con número de registro 09/020791-MD, ha sido acreditada 
E porel Consell Catalá de Formació Continuada de les Professions 


| Director Genera Sais la Comisinde Formación Contiada del Sistema Nacional 
Investigamos para crecer en salud Medical Trends de Salud, con 27 créditos. 
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inmunología 
S OCIEDAD CUBANA 


República de Cuba 


La Sociedad Cubana de Inmunología del CNSC de la 
Salud del MINSAP, fundada en 1995 y que agrupa a 
más de 750 Asociados en toda Cuba, otorga el presente: 


CERTIFICADO 
» ADA A 


A los Autores: 


Alberto Juan Dorta Contreras, Bárbara Padilla Docal, Raisa Bu Coifiu 
Fanego, Elena Noris García, Alexis Rodríguez Rey, 
María Esther Magraner Tarrau, Mauricio Martí Brenes 


Por haber obtenido el 2do Premio Anual de Inmunología 2008 
en la esfera de: Investigación Básica-Clínica. 


Por el Trabajo: 


Síntesis y liberación al líquido cefalorraquídeo de c3c en 
enfermedades neurológicas 


Por lo que se expide el presente diploma en testimonio de 
dicho otorgamiento durante las actividades 
por la celebración, del Día Internacional (de, la Inmunología 


Dado en la pun de la Habana a los 29 días del mes de Abril del 2009 


e Y 
Dr. Oliver G. Pérez Martín Dra. Judith M'.. del Campo Alonso 


Presidente ecretaria 


Fi 
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CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICA TE 


Medscape 
certifies that 


UROLOGO Dr.Cs.MAURICIO MARTI-BRENES, DOCTOR CIENCIAS MÉDICAS 
13700 


has participated in the enduring material titled 
Addressing a Colleague's Sexually Explicit Facebook 


Post 
May 7, 2018 
and is awarded 0.25 AMA PRA Category 1 Credit(s)'M. 
Medscape, LLC designates this enduring material for a maximum 
01 0.50 AMA PRA Category 1 Credit(s)'M. Physicians should claim only 
the credit commensurate with the extent of their participation in the 
activity. 

Medscape, LLC is accredited by the Accreditation Council for 
Continumng Medical Education (ACCME) to provide continuing medical 
education for physicians. 

The cases and commentary were developed by the American College of 
Physicians. 

For information on applicability and acceptance of continuing education 
credit for this activity, please consult your professional licensing board. 


Ci Jima 


Cyndi Grimes 
Director, Continuing Medical Education 
Certificate Number: 68195267 Medscape, LLC 
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CERTIFICADO CONTINUO DE EDUCACIÓN MÉDICA 


Medscape 


certifica que 
UROLOGO Dr.Cs.MAURICIO MARTI-BRENES, DOCTOR CIENCIAS MÉDICAS 
13700 


ha participado en el material duradero titulado 
Dirigiéndose a la publicación de Facebook 


sexualmente explícita de un colega 
7 de mayo de 20158 
y recibe 0,25 AMA PRA Categoría 1 Credit (s) M, 
Medscape, LLC designa este material resistente para un máximo 
de 0,50 AMA PRA Categoría 1 Credit (s) 'M, Los médicos deben 
reclamar solo el crédito acorde con el grado de participación en la 
actividad. 

Medscape, LLC está acreditado por el Consejo de Acreditación para 
Educación Médica Continua (ACCME) para brindar educación médica 
continua a los médicos. 

Los casos y comentarios fueron desarrollados por el American College 
of Physicians. 

Para obtener información sobre la aplicabilidad y la aceptación del 
crédito de educación continua para esta actividad, consulte a su junta 
profesional de licencias. 


Epa pia 


Cyndi Grimes 
Directora de Educación Médica Continua 
Número de Certificado: 68195267 Medscape, LLC 
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A MS 
ACADEMY PEER REVIEWER 


Resea rche p Acad emy researcheracademy.com 


Certificate of Completion 


ELSEVIER 


This certifies that 


MAURICIO MARTÍ BRENES 


has successfully completed the following module 


How to become a reviewer and what do editors expect? 


on Friday 04 January, 2019 
Presented by Jaap van Harten 


Agarre FÍEL rz 


Suzanne DeBel| Philippe Terheggen 
Managing Director, Education Managing Director, Science, 
Reference 8 Continuity Books Technology € Medical Journals 
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Researcher Academy 


Certificate of Completiar 


This certifies that 


MAURICIO MARTÍ BRENES 


has successfully completed the following module 


How your research can make an impact on society 


on Friday 04 January, 2019 
Presented by Alex Ford 


Cai ARRE 


Suzanne DeBe Philippe Terheggen 
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Researcher Academy  researcheraca 


agaemvy.com 


Certificate of Completion 


ELSEVIER 


This certifies that 


MAURICIO MARTÍ BRENES 


has successfully completed the following module 


Tell your research story with AudioSlides 


on Thursday 03 January, 2019 
Presented by Lucy Goodchild van Hilten 


Aegarma ELA zz 


Suzanne DeBell Philippe Terheggen 
Managing Director, Education Managing Director, Science, 
Reference € Continuity Books Technology € Medical Journals 
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13/10/2019 CME Certificate for "What's Next? A Patient With Diabetes, Obesity, and Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) 


CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE 


WebMD Global 


certifies that 


MAURICIO MARTI-BRENES, DOCTOR CIENCIAS MÉDICAS 
13700 


has participated in the educational activity titled 


What's Next? A Patient With Diabetes, Obesity, and Lower Urinary Tract 
Symptoms (LUTS) 


October 12, 2019 
This program has been reviewed by the Faculty of Pharmaceutical Medicine and approved for CPD. 
This program has been allocated 1.50 CPD credit 


For information on applicability and acceptance of continuing education credit for this activity, please 
consult your professional licensing board. 


Jeremy Schneider 
Managing Director 
Certificate Number. 75457754 WebMD Global, LLC 


https:/Ávww. medscape org/activitytracker?view=trueg.ccompletedactivity=tueg8cme=trueáresultid=75457754 
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23/10/2016 CME Certificate for 'Hypoparathyroidism: New Treatment Concepts and Guidelines' 


American Association of Clinical Endocrinologists 
Credit Certificate for Physicians 


The American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) certifies that 


MAURICIO Dr.Cs. MAURICIO MARTI-BRENES, DOCTOR CIENCIAS MÉDICAS 
13700 


has participated in the following online continuing medical education activity: 


Program Title: Hypoparathyroidism: New Treatment Concepts and Guidelines 
Date of Release: September 27, 2016 

Date Completed: October 22, 2016 

Date Activity Expires: September 27, 2017 

Awarded: 1.25 AMA PRA Category 1 Credit(s)'M 


The American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) is accredited by the Accreditation 
Council for Continuing Medical Education to provide continuing medical education for physicians. 


The American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) designates this enduring material for 
a maximum of 1.25 AMA PRA Category 1 Credit(s)J'M. Physicians should claim only the credit 
commensurate with the extent of their participation in the activity. 


ole: L beca 


Dace L. Trence, MD, FACE 
CME Committee Chair 


Certificate Number: 59700938 


